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Vervanging voetgangersbrug Hemmeland Monnickendam 

Op maandag 12 oktober 2015 starten wij met het vervangen van de voetgangersbrug in recreatiegebied 
Hemmeland in Monnickendam. De brug is gedurende de werkzaamheden afgesloten. De afsluiting zal 
middels borden worden aangegeven. Het werk duurt ongeveer 3 dagen en wordt uitgevoerd door het 
aannemersbedrijf D. van Geemen & Zn. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze werkzaamheden? 
Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder de heer J. Winter. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
(0299) 64 06 25, of via het e-mailadres j.winter@vangeemen.nl. 
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